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FİYATLAR (€) 


1 PEŞİN | 1PEŞİN | 1 PEŞİN ÜRETİM YERİ 
4 TAKSİT | 6 TAKSİT | 10 TAKSİT 


FLANŞLI, SABİT MIKNATISLI, DEĞİŞKEN DEVİRLİ (ECM) SİRKÜLASYON POMPASI 


URUN KODU ÜRÜN TİPİ Bağlantı Basınç 


Çapı Sınıfı Güç (Watt) Voltaj-Faz 





63.10.003.0001 |OPTIMA 4/4 DN 40 | PN 6/10 | 14-155 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono 





63.10.003.0004 |OPTIMA 4/12 DN40 | PN 6/10 | 33-550 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono 





63.10.003.0010 |OPTIMA 4/18 DN 40 | PN 6/10 | 25-880 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono 





63.10.003.0002 |OPTIMA 5/8 DN50 | PN 6/10 | 12-353 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono 





63.10.003.0003 |OPTIMA 5/9 DN50 | PN 6/10 | 40-505 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono 








63.10.003.0005 |OPTIMA 5/12 DN50 | PN 6/10 | 26-730 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono TÜRKİYE 





63.10.003.0011 |OPTIMA 5/18 DN50 | PN 6/10 (36-1310 W (EEI < 0,23)| 220 V - Mono 





63.10.003.0009 |OPTIMA 6/9 DN65 | PN 6/10 | 23-640 W (EEI < 0,23) | 220 V - Mono 





63.10.003.0006 |OPTIMA 6/12 DN65 | PN 6/10 (30-1000 W (EEI < 0,23)| 220 V - Mono 





63.10.003.0007 |OPTIMA 8/12 PNG DN 80 PN6 |40-1540 W (EEI < 0,23), 220 V - Mono 











63.10.003.0008 |OPTIMA 8/12 PN10 DN 80 PN10 |40-1540 W (EEI < 0,23)| 220 V - Mono 








DİŞLİ , SABİT MIKNATISLI, DEĞİŞKEN DEVİRLİ (ECM) SİRKÜLASYON POMPASI 


58.99.002.0419 |İNPVO 25-60 ERP EEI < 0,20 220 V - Mono 
FRANSA 








58.99.002.0420 |NPVO 25-80 ERP 3 EEI < 0,20 220 V - Mono 


NOT 

1- Fiyatlarımız Avro/adet cinsinden verilmiş olup % 18 KDV dahildir. 

2- Ödemelerde teslim tarihindeki T.C.M.B. Avro efektif satış kuru geçerlidir. 

3- Fiyatlarımız Alarko Carrier bayi depolarında teslimdir. 

4- Cihazların tesliminden önce gelebilecek yeni vergiler ve vergi artışları aynı oranda fiyatlara yansıtılacaktır. 

5- Firmamız ihbar etmeksizin fiyatları değiştirmekte serbestir. 

6- Toplu konut ve kooperatifler gibi toplu satışlarda tarafımıza haber verilmesi halinde özel şartlar uygulanabilir. 
7- Ödemesi sipariş ile birlikte kapatılmamış siparişlerde teslim anındaki fiyatlar geçerlidir. 

8- EEI: Energy Efficiency Index (Enerji Verimliliği Endeksi) 


























